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	O Professor Ricardo de Souza, natural de Palhoça, Santa Catarina, é uma referência  no campo da Geografia. Com uma carreira dedicada à educação e à produção de conhecimento, ele possui ampla experiência como docente, pesquisador e autor de livros que exploram tanto os aspectos físicos quanto humanos do espaço geográfico.

	Graduado em Geografia e com especialização em análises territoriais e Gestão Ambiental, busca conectar os fenômenos geográficos às dinâmicas sociais e culturais contemporâneas. Ao longo de sua trajetória, tem se destacado por produzir conteúdos acessíveis e de alta qualidade, contribuindo para o ensino da Geografia em diversas etapas da formação acadêmica.Além da Geografia publicou livros de variados assuntos como futebol, religião e cinema.

	 

	Além de sua atuação em sala de aula, o autor também é um entusiasta da literatura geográfica aplicada, desenvolvendo obras que despertam o interesse do público pela análise do espaço e pela compreensão dos desafios territoriais do mundo moderno. 

	Com uma escrita clara e fundamentada, o Professor Ricardo de Souza convida você, leitor, a embarcar em mais uma de suas contribuições intelectuais, unindo ciência, história e reflexão em uma experiência enriquecedora.

	 

	 

	 

	 

	
	Introdução


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	Erguida sobre um afloramento rochoso no coração da Baía de São Francisco, Alcatraz sempre foi mais do que uma simples prisão. Antes de se tornar o cárcere federal mais famoso dos Estados Unidos, “A Rocha” já havia sido fortaleza militar, posto de vigilância costeira e símbolo estratégico de poder em um território marcado por disputas, crescimento econômico acelerado e profundas transformações sociais. Este livro, A Rocha: Alcatraz, propõe uma investigação ampla e crítica sobre esse espaço singular, onde geografia, política, história e cultura popular se entrelaçam de maneira indissociável.

	Do ponto de vista geográfico, Alcatraz ocupa uma posição privilegiada e ao mesmo tempo hostil. Cercada por águas frias, correntes traiçoeiras e neblina constante, a ilha foi naturalmente convertida em instrumento de isolamento. Essa condição física não apenas dificultava fugas, mas também reforçava 

	 

	simbolicamente a ideia de punição absoluta: a separação total entre o condenado e a sociedade. A geografia da ilha, portanto, não foi um detalhe acidental, mas um elemento central na construção de sua função penal e de sua aura de invencibilidade.

	Sob a lente histórica, Alcatraz reflete as mudanças do próprio Estado norte-americano. Sua transformação em prisão federal de segurança máxima, nas décadas de 1930 e 1940, ocorreu em um contexto marcado pela Grande Depressão, pela ascensão do crime organizado e pelo fortalecimento do aparato repressivo do governo. Enviar criminosos notórios para Alcatraz não tinha apenas um objetivo prático; tratava-se também de uma mensagem política clara: o Estado possuía o poder de isolar, controlar e punir aqueles que ameaçavam a ordem social.

	 

	 

	A abordagem investigativa deste livro busca ir além das narrativas oficiais. Ao revisitar documentos, relatos de ex-detentos, funcionários e jornalistas, questiona-se o mito da prisão perfeita, da segurança absoluta e da justiça imparcial. As famosas tentativas de fuga, especialmente aquelas que permanecem envoltas em mistério, revelam fissuras no discurso institucional e levantam dúvidas sobre o real funcionamento de Alcatraz. O que era fato, o que foi propaganda e o que se transformou em lenda?

	No campo político, Alcatraz simboliza um modelo de punição baseado no isolamento extremo e na disciplina rígida, refletindo debates ainda atuais sobre direitos humanos, encarceramento em massa e o papel do Estado na administração da justiça. A prisão tornou-se um laboratório de políticas penais que influenciaram outras instituições carcerárias e ajudaram a moldar a percepção 

	 

	pública sobre crime e castigo nos Estados Unidos e além de suas fronteiras.

	Por fim, Alcatraz ultrapassou seus muros e se consolidou na cultura popular como um ícone global. Filmes, livros, documentários e séries transformaram “A Rocha” em cenário de suspense, heroísmo e desafio à autoridade. Essa presença constante no imaginário coletivo reforçou tanto o fascínio quanto o medo associados à prisão, criando uma imagem que mistura realidade histórica e construção simbólica.

	Assim, A Rocha: Alcatraz convida o leitor a percorrer a ilha não apenas como um local físico, mas como um espaço carregado de significados. Um território onde o poder do Estado, a força da natureza, as contradições da justiça e a sedução do mito se 

	 

	 

	encontram, revelando por que Alcatraz permanece, até hoje, uma das prisões mais emblemáticas da história mundial.

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	Penitenciária Federal de Alcatraz

	 

	 

	 

	 

	 

	A Penitenciária dos Estados Unidos , Ilha de Alcatraz , também conhecida simplesmente como Alcatraz ou A Rocha , era uma prisão federal de segurança máxima na Ilha de Alcatraz , a 2,01 km da costa de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Local de um forte desde a década de 1850, o prédio principal da prisão foi construído entre 1910 e 1912 como uma prisão militar do Exército dos EUA .

	O Departamento de Justiça dos Estados Unidos adquiriu o Quartel Disciplinar dos Estados Unidos, Filial do Pacífico, em Alcatraz, em 12 de outubro de 1933. A ilha foi adaptada e utilizada como prisão do Departamento Federal de Prisões em agosto de 1934, após a modernização dos edifícios e o aumento da segurança. Devido a essa alta segurança e à localização da ilha nas águas frias e fortes correntes da Baía de São Francisco , 

	 

	 

	os administradores da prisão acreditavam que Alcatraz era à prova de fugas e a prisão mais segura dos Estados Unidos.

	O prédio de três andares abrigava os quatro blocos principais de celas – do Bloco A ao Bloco D –, o escritório do diretor, a sala de visitas, a biblioteca e a barbearia. As celas geralmente mediam 2,7 m por 1,5 m e 2,1 m de altura. Eram primitivas e não ofereciam privacidade. Eram mobiliadas com uma cama, uma escrivaninha, uma pia, um vaso sanitário na parede dos fundos e poucos itens além de um cobertor. Os presos negros eram segregados dos demais. O Bloco D abrigava os presos mais problemáticos, e seis celas em sua extremidade eram designadas como "O Buraco". Prisioneiros com problemas de comportamento eram enviados para essas celas para períodos de punição, muitas vezes brutal. O refeitório e a cozinha se estendiam a partir do prédio principal. Prisioneiros e 

	 

	funcionários faziam as três refeições diárias juntos. O Hospital de Alcatraz ficava acima do refeitório.

	Os corredores da prisão receberam nomes de importantes ruas dos EUA, como a Broadway e a Michigan Avenue , de Nova York e Chicago , respectivamente. Trabalhar na prisão era considerado um privilégio para os detentos. Aqueles que conquistavam esses privilégios trabalhavam durante o dia no Prédio das Indústrias Modelo e no Prédio das Novas Indústrias , participando ativamente do abastecimento das forças armadas em funções como costura e marcenaria, além de realizar diversas tarefas de manutenção e lavanderia.

	A prisão fechou em 1963, mas Alcatraz foi reaberta como museu público. A ilha e a prisão foram ocupadas por nativos americanos de 1969 a 1971. É uma das principais atrações turísticas de São Francisco, atraindo cerca de 1,5 milhão de 

	 

	visitantes anualmente. Atualmente administrada pela Área de Recreação Nacional Golden Gate , do Serviço Nacional de Parques , a antiga prisão está sendo restaurada e mantida.
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	A prisão fica no topo da Ilha de Alcatraz , 2013.

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	História

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	Construção

	O bloco principal de celas foi construído incorporando algumas partes da cidadela de Fort Alcatraz, um quartel parcialmente fortificado de 1859 que passou a ser usado como prisão durante a Guerra Civil para supostos simpatizantes confederados. C.L. Weller, presidente do Comitê Democrata do Estado e irmão do governador da Califórnia, John B. Weller , foi um dos primeiros prisioneiros alojados lá. Um novo bloco de celas foi construído de 1910 a 1912 com um orçamento de US$ 250.000 (equivalente a US$ 8.145.690 em 2024). Após a conclusão, o edifício de concreto de 150 metros de comprimento era considerado o edifício de concreto mais longo do mundo na época. Este edifício foi modernizado em 1933 e 1934 e tornou-se o bloco principal de celas da penitenciária federal. O edifício foi fechado em 1963.

	 

	Quando a nova prisão de concreto foi construída, muitos materiais foram reutilizados em sua construção. Escadas de ferro no interior e a porta da cela perto da barbearia no final do bloco A foram reaproveitadas da antiga cidadela, e enormes blocos de granito originalmente usados como suportes para canhões foram reutilizados como anteparas e muros de contenção do cais .  Muitas das antigas grades das celas foram usadas para reforçar as paredes, causando problemas estruturais posteriormente, devido ao fato de muitas delas, colocadas perto da borda, terem sido sujeitas à erosão causada pela maresia e pelo vento ao longo dos anos. 

	Após o Exército dos Estados Unidos utilizar a ilha por mais de 80 anos, ela foi transferida para o Departamento Federal de Prisões, que esperava que uma prisão à prova de fugas ajudasse a conter a onda de crimes das décadas de 1920 e 1930. O 

	 

	Departamento de Justiça adquiriu o Quartel Disciplinar de Alcatraz em 12 de outubro de 1933, e ele se tornou uma instalação do Departamento Federal de Prisões em agosto de 1934. US$ 260.000 foram gastos para modernizá-lo e melhorá-lo a partir de janeiro de 1934. George Hess, do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, foi nomeado médico-chefe e Edward W. Twitchell tornou-se consultor em psiquiatria para Alcatraz em janeiro de 1934. 

	O hospital foi inspecionado por três funcionários do Hospital Marinho de São Francisco. O pessoal do Departamento Penitenciário chegou a Alcatraz no início de fevereiro; entre eles estava o chefe de escritório interino Loring O. Mills. Em abril de 1934, o material antigo foi removido da prisão; buracos foram abertos no concreto e 269 frentes de celas foram instaladas, 

	 

	 

	construídas usando quatro vagões de aço encomendados da Stewart Iron Works. 

	Duas das quatro novas escadarias foram construídas, assim como 12 portas para os corredores de serviço e grades no topo das celas. Em 26 de abril, um pequeno incêndio acidental começou no telhado e um eletricista feriu o pé ao deixar cair uma tampa de bueiro sobre ele. A Anchor Post Fence Company adicionou cercas ao redor de Alcatraz e a Enterprise Electric Works adicionou iluminação de emergência no necrotério e nas operações do painel de controle.

	Em junho de 1934, a Teletouch Corporation de Nova York começou a instalação de um "sistema de detecção de metais ou canhão eletromagnético" em Alcatraz; detectores foram adicionados no cais, na entrada principal do bloco de celas e no portão de entrada dos fundos. Os agentes penitenciários foram 

	 

	instruídos sobre como operar os novos dispositivos de travamento em julho de 1934, e tanto a Guarda Costeira dos Estados Unidos quanto o Departamento de Polícia de São Francisco testaram o novo equipamento de rádio. As verificações e avaliações finais foram feitas nos dois primeiros dias de agosto.
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	Cela principal de Alcatraz
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	Entrada

	 

	 

	História inicial

	Alcatraz foi projetada para prisioneiros que causavam problemas continuamente em outras prisões federais. Seria uma "prisão de último recurso", para abrigar os piores dos piores, aqueles sem esperança de reabilitação. Em 11 de agosto de 1934, o primeiro grupo de 137 prisioneiros chegou a Alcatraz vindo da Penitenciária dos Estados Unidos em Leavenworth, Kansas , após viajar de trem até Santa Venetia, Califórnia . Antes de serem escoltados para Alcatraz, eles foram algemados em vagões de alta segurança e vigiados por cerca de 60 agentes especiais do FBI ( Federal Bureau of Investigation ), Marshals dos EUA e oficiais de segurança ferroviária. A maioria dos prisioneiros eram notórios ladrões de banco, falsificadores ou assassinos. 

	 

	 

	Entre os primeiros detentos estavam também 14 homens da Ilha McNeil , Washington. Em 22 de agosto de 1934, 43 prisioneiros chegaram da Penitenciária de Atlanta e 10 da Penitenciária do Nordeste , Lewisburg, Pensilvânia . Em 1º de setembro, um prisioneiro chegou do Asilo e Cadeia de Washington e sete do Reformatório do Distrito de Columbia , na Virgínia, e em 4 de setembro, outro grupo de 103 prisioneiros chegou de trem de Leavenworth. Prisioneiros continuaram a chegar, principalmente de Leavenworth e Atlanta, até 1935 e, em 30 de junho de 1935, primeiro aniversário da penitenciária, ela tinha uma população de 242 prisioneiros, embora alguns detentos, como Verrill Rapp, já tivessem sido transferidos de Alcatraz alguns meses antes. 

	No primeiro aniversário de Alcatraz, o Departamento Penitenciário escreveu: "O estabelecimento desta instituição não só proporcionou um local seguro para a detenção do tipo mais 

	 

	difícil de criminoso, como também teve um bom efeito na disciplina nas nossas outras penitenciárias. Não foram relatados quaisquer distúrbios graves durante o ano." Os detectores de metais frequentemente sobreaqueciam e tinham de ser desligados. Depois de a Teletouch Corporation não ter resolvido o problema, o seu contrato foi rescindido em 1937 e foi-lhes cobrado mais de 200 dólares (equivalente a cerca de 4375 dólares em 2024) por três novos detectores fornecidos pelos Laboratórios Federais . 

	Em 10 de janeiro de 1935, uma forte tempestade causou um deslizamento de terra em Alcatraz, fazendo com que o Edifício das Indústrias Modelo deslizasse. Isso provocou uma série de mudanças nas estruturas da ilha. Um enrocamento foi construído ao redor do Edifício das Indústrias Modelo, que foi reforçado, e uma torre de guarda foi adicionada ao telhado em junho de 1936. 

	 

	Nesse mesmo mês, o prédio dos alojamentos foi remodelado em 11 novos apartamentos e nove quartos individuais para solteiros; nessa época, havia 52 famílias morando em Alcatraz, incluindo 126 mulheres e crianças. Os problemas com o Edifício das Indústrias Modelo e os problemas contínuos com os serviços públicos em alguns dos prédios e sistemas antigos levaram a extensas atualizações em 1937, incluindo novas grades à prova de ferramentas nos ventiladores do telhado da cela
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